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الما 


فى ؟ يناير 151٠‏ .. كانت قد مضت عثبر سئوات على إعطاء 
إشارة البدء بمشروع السد العالى » ذلك المشروع الذى أصبح الوم 

دم ناضل الشعب المصرى منل العصور القديمة كى يحقن هذا 
الحلم العظم حلم التتخز ين المستمر لياه النيل بغية الاستفادة ة منها فى زيادة 
الرقعة الزراعية فى البلاد . 

ذلك أن م مشروع السد العالى يبدف أساسا إلى الانتفاع بمياه النيل على 
ان كز اتوي عابر يعي فكرة ينا ومنت نينا ا ل ير 
من أقدم العصور . فقد كان أمنمحات الأول أحد فراعئة مصر القديمة 

هو أول من فكر فيها وطبقها حين ببى سد الفيوم الذى سماه الإغريق 
فيا بعد : محيرة موريس . وقد كان هذا السد الذى يعتبر أقدم سد ى 
العلم معجزة فى الفن الهندسى . 

وب العصر الحديث ثم بناء خزان أسوان عام )197١(‏ لتخزين 
مليار مثر مكعب من الياه وقد أدى بناء هذا الحزان إلى ظهور بحيرة 
صناعية واسعة وصل منسوب الياه فيها إلى حوالى ٠١5‏ مثر فرق سطح 


تحويل مجرى بر التيل الذى صنعته الطبيعة » دليل إرادة 
التغي» بر لدى الشعب المصرى . 


نلق 0 
الا لله 





البحر الأبيض المتوسط . وقد تمت تعلية شخزان أسوان مرتين : 
- الأولى عام 14117 لتخزين ور" مليار مر مكعب من المياه وارتفع 
منسوب المياه فى البحيرة الصناعية بعدها إلى ١١7"‏ مثراً فوق سطح البحر . 
الثائية عام "148 لزيادة التخزين إلى ه عليار مر مكعب من 
لمياه » وقد ارتفع منسوب المياه فى البحيرة إلى 1١١‏ مثراً وامتدت مساحتها 
إلى مساحة تقرب من 750 كيلوماراً . 


عقبات ومحاولات : 1 

كانت الفكرة السائدة هى أن مياه الفيضان لا تصلح التخزين 
سبب الطمى كا ظهرت عقبة هندسية اعترضت تنفيذ مشروعات 
التخزين المستمر لياه النيل وهى كيفية تقدير سعة الخزان المستمر الذى 
يغمن تصريفاً ثابتاً للمياه فى كل السنين . 

وفيا يتعلق بالفكرة الأولى فقد تقدم المهندس المصرى محمد السيد 
أيوب وهو بير بوزارة الرى ببحث فى ١١‏ أكتوبر 1488 أشار فيه إلى 
خطأ هذه الفكرة واقترح إقامة سد أسوان يحجز المياه إلى ارتفاع 14٠‏ مرا 
فيق سطح البحر ويروى امْزون فيه مليون فدان . ا 

أما فها يتعلق بالعقبة الحندسية فقد استطاع الدكتور هرست تذليلها 
عام 1445 على أساس علمى . 

وفى سلسلة الحاولات لإقامة مشروع السد اتفق اثئان من المهندسين 


١‏ حديد التسليح لبوابات التحكم والتشغيل الخاصة بأنفاق السد 
العالى . 


أحدهما مهندس زراعى يدعى أدريان دانينوس والثانى إيطالى اسمه جاليول 
على أن يتعاونا معآ فى تحضير مشروع لسد جنولنى أسوان وتقديمه إلى 
الحهات الختصة . بيد أنبما تنازعا بعد ذلك على ملكية المشروع ولم ينهذ 
نظراً الصعوبات الهندسية . 
ومن ناحية أتخرى قامت وزارة الأشغال المصرية بإعداد مجموعة من ' 
الدراسات والمشروعات أضبط مياه النيل وقد وضعت لا 9 شاملا 
عام 1144 تنقسم حلقاته إلى قسمين : 
الأول : مشروعات تستهدف التخزين المستمر لياه انبل / لتعزيز 
إيراد الهر وتشمل : 
١‏ خزان بحيرة فكتوريا 
١‏ - قنطرة بحيرة كيوجا 
حزان حيرة 7 لبرت 
4 - قناة لتقليل الفاقد فى منطقة السدود 
ه ضزان محيرة ثانا | 
-الثانى : مشروع للتخزين السنوى يسهدف تنظم الإيراد الما 
الوارد للنيل الرئيسى من مصادره الحتلفة والوقاية من الفيضانات العالية 
وهو نخزان مروى عند الشلال الرابع . 


أعمال الحفر بقناة التحويل الأمامية ( طوها ١١5١‏ مثراً) ( 
وهى تؤدى إلى مداخل الأنفاق والمآخذ , 








التحويل الخلفية 
(ولوفاه م مثراً) . 


وقد أقر مجلس الوزراء المصرى هذا البرنامج ى جلسته الى عقدها 
فى 7١8‏ ديسمير 1144 واتفق أن انعقد فى بلجيكا مؤثمّر دول للسدود 
والقناطر فى نفس العام فقدمت وزارة الأشغال المصرى خلاصة دراستها 
للمؤمر بما فى ذلك الصعويات المندسية الى تعترض إنشاء سد جئوى 
ولى أمكن التغلب عليها . رأحيل الموضوع للدراسة وإجراء الأبعاث 
الفنية اللازمة للتنفيذ إلا أن الثورة المصرية قامت فى 9# يوليو 7ه4ا 
ما أدخل المشروع فى مرحلة جديدة . 


ثورة “7 يولوو ومعركة السد العالى : 

كانت الثورة تدرك أهمية مشروع السد العالى ومدى حيويته للبلاد . 
ون م بادر مجلس قيادة الثورة بإصدار قرار بالبدء فى دراسة مشروع 
السد العالى وكان ذلك فى 6 أكتوبر 14017 أى بعد قيام الثورة بشهرين 
ونصف شهر . 

وقد قام بتنفيذ هذا القرار عدد من المهندسين المصريين فأجروا عدداً 
من البحوث ف المنطقة ما بين حلفا وأسوان . كنا دعيت بلحنة من الخبراء 
العالميين المتخصصين فى تصمم وتنفيذ السدود ضمت خسة أعضاء يمثلون 
الرلايات المتحدة وعضراً من فرنسا وعضواً من ألانيا . 


وبعد دراسة مستفيضة لكافة وجوه المشروع أصدر هزؤلاء الجبراء 





تقريراً مرحداً فى ١4‏ ديسمير 1404 أجمعوا فيه على سلامة المشروع من 
كافة الوجوه . 1 1 
وقد قدرت هذه اللجنة الدولية تكاليف المشروع ومحطة الكهرباء 
التابعة له يحوالى 7٠١١‏ مليون جنيه فإذا أضيف إليها تكاليف المشروعات 
اللازمة للاستفادة بمياه التخزين فستصل التكاليف الكلية إلى 4٠١‏ مليون 


تمويل السد : 

نظراً لضخامة المشروع وتكاليفه الكبيرة كان من الطبيعى أن تسعى 
مصير لطلب مساعدة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير باعتبارها عضراً فيه » 
وأن تطرح مسألة المساهمة فى تمويل المشروع على الدول الى تملك القدرة 
على ذلك . 

وكان هذا' الطلب من مصر إيذاناً ببدء معركة المويل الى سارت 
شرطأً طويلا قبل أن يتحقق المشروع . 

وقد بدأت مصر السعى للحصول على معوئة اقتصادية من الرلايات 
المتحدة ثم البنك الدولى للإنشاء والتعمير لإنجارٌ هذا المشروغ الحوى 
لاشعب المصرى . إلا أن الحكيبة الأمريكية أصدرت فى يونيو ١465‏ 
بياناً مغرضاً حاولت فيه الإيقاع بين مصر ودول حوض مر النيل كا 
حاولت التشكياك فى الاقتصاد المصرى . 





منظر عام لمبى مآخذ الأثفاق الستة  .‏ 


أما البنك الدولى الذى يخضع لسيطرة الولايات المتحدة والدول الرأسمالية 
الاستعمارية الأخرى فقد سحب فى 19 يونهو 14655 عروض تمويل 
السد العالى عقب إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة تخليهما عن 
المساهمة فى تمويل السد . 

وعندئذ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى 75 يوليو 1465 القرار 
العظم بتأمم قناة السويس كى تضع مصر موإردها الوطنية فى خدمة 
مشروعات التنمية والتقدم . 

ومن ناحية أخرى بدأت مراحل الاتفاق مع الاتحاد السوفيينى الذى 
أبدى استعداده لقويل السد . وعلى أساس ٠١‏ ثم من دراسات مشتركة 
ويحوث وبناقشات بين القاهرة ومرسكو » أعد مشروع اتفاقية القرض 
السوفييتى ووقعت الاتفاقية فى /اا ديسمبر ١408‏ وكالت تقضى بأن 
يقدم الأنحاد السوفييبى إلى حكومة الحمهورية العربية المتحدة قرضاً 
قيمته 8ر4" مليون جنيه يستخدم فى استيراد الآلات والمعدات والمهمات 
وتخطية نفقات. الانحصائيين والفنيين السوفييت على أن يسدد القرض على 
قسطاً سنوياً اعتباراً من ١4584‏ بفائدة قدرها هر؟ ,// سنوياً . وكانت 
هذه الاتفاقية خاصة بالمرحلة الأول من المشر وح . 

ولا كانت وجهة نظر الحكومة المصرية أن مشروع السد العالى ينبغى 
أن يم تمويله على أساس أله مشروع متكامل حتى يو ثماره من الناحيتين 
لمائبة والكهربائية وقد وافقت الحكووة السوفييتية على ذلك لثم ى 77 
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. . وبالخرسانة المسلحة أَنم 
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أغسطس 1958 توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المرحسلة الثانية من 
المشروع اتى تقضى بأن تقدم الحكومة السوفييتية قرضاً فى حدود 
٠‏ مليون روبل (8/ مليون جنيه مصرى) يسدد على نفس الأسس 
الاقتصادية الى انطوت عليها الاتفاقية الأول . 


وصف السد : 

السد العالى عبارة عن سد ركاى على شكل هر يتكون من ركام 
الحرانيت والرمال والطمى وهو مقام عبر تمر النيل جنئوق زان أسوان 
يحوالى 7 كيلومرات . 

ويبلغ طول السد "5٠0‏ مرا عند القمة منها ١٠ه‏ مثراً بين ضفى 
الهر ويبلغ عرضه 48١‏ مثراً عند القاع و ٠‏ مثراً عند القمة . أما ارتفاعه 
من قاع اللهر فيصل إلى 1١١‏ مثراً ويصل أكبر ضاغط للمياه عليه 
إلى 78 مرا . 

ويتكون السد من ثلاثة أجزاء رئيسية » السد ابلدزثى الأمانى ويبلغ طوله 
٠‏ متراً وارتفاعه ٠ه‏ مثراً فوق قاع المهر . والبيد الوزن الخللى بطول 
٠‏ مرا وارتفاع "٠‏ مثراً ينحصر بينهما السد الرئيسى بارتفاع 11١‏ مثرا . 
والغرض من السدين الأماى واللملى هو تحويل مجرى المر إلى قناة 
صناعية أنشئت بالبر الشرق فى الحجر ابهرانيت ويعمل السد الأماى 
والخانى على حصر منطقة العمل فى السد الرئيسى حى ينشأ فى منطقة 


تبطين الأنفاق بالخرسانة المساحة بسمك مثر واحد على الأقل. 
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ساكنة لا حركة للمياه بها . 

والسد مببى على قاع رسولى ويبلغ ارتفاع المواد الرسوبية به فوق ٠‏ 
الحجر احرائيتى السليم حوالى متراً ويضمن سلامة السد خطان من 
خيطوط الدفاع مانعان لنفاذ المياه داخله واللتط الأول عبارة عن فرشة أفقية 
صياء من الطين متصلة بالنواة الرئيسية والثالىستارة رأسية قاطعة أنشعت 
تحت نواة السد ى الطبقات الرسوبية بواسطة اللحقن بمواد مانعة لتفادى 
لمياه وتمتد هذه الستارة تحت السد لعمق يصل إلى 5٠١‏ مثراً بحيث 
تصل إلى الصخر السلم الأصم وهذه الستارة تعتبر ضحم وأعمق ستارة 
. تم انشاؤها تحت أى سد من سدود العالم إذ يمتد طوها إلى 0٠١‏ كيلومتر 
جنونى السد وببلغ عرضها فى المتوسط ٠١‏ كيلو مثر تقريباً . 

وقد اشتمل السد العالى على عمليتين رئيسيتين : 

الأول : حفر قئاة بعمق 6١‏ مثراً فى الحبال الخرانيتية الواقعة على 
الضفة الشرقية لذهر لتحويل مجرى النيل إليها بعد أن أقفل مجراه الأصى 
وقد تخلل الحزء الأوسط من هذه القناة ستة أنفاق محفورة ى الصخور 
الحرانيتية ومزودة ببوابات ضخمة للتحكم فى مياه الهر وتصريفها بالقدر 
المطلوب . ويبلغ طول قناة التحويل 149٠‏ مثراً . 

الثانية : إنشاء محطة لتوليد القوى الكهر بائية فوق القناة عند مخارج . 
الأنفاق وتعتبر هذه المحطة من أكبر المحطات الكهر بائية فى العالم إذ تبلغ 


. أعمال المرسانة امختلفة بمحطة الكهرباء خلال المرحلة الأوك‎ ١ 





اتكوين جسم السد أى بداية 
المبل 6 رابسم بناء كبير 
بلغ سج “الآن 46 ليك 


مر مكمب من ,الأسجار 
والملين والرمال وايشانات . 





تفل الثغرة المتروكة يجسم السد خلال تحويل مجرى نهر 
النيل 





. قدرتها الإإجمالية 1,١‏ مليون كيلووات وتعادل 'طاقتها الكهر بائية عشرة 
أمثال الطاقة الكهربائية الى كانت متوفرة لمصر عام 1481 ويباغ طول 
الخطوط المخصصة لنقل القوى الكهربائية من المحطة إلى سائر أنحاء 
الجمهورية ١68٠١‏ كيلومتراً كما يصل الضغط الكهربائ فى هذه 
المخطوط ٠‏ كيلوفوات . ويتكون المحطة من ١١‏ وحدة لتوليد الكهرباء 
تدار بعربينات قوية قوة كل منها ١75٠6٠١‏ كيلووات . ومن المنتظر 
بعد إتمام وتشغيل .جميع وحدات هذه المحطة أن تصل الطاقة المولدة منها 
إلى ٠١‏ مليارات كيلووات فى السنة . 

وتتكون الشبكة من خطين رئيسيين ير بطان بين أسوان والقاهرة يجهد 
فائق قدره 0٠٠‏ كيلوفوات طول كل خخط مها 78 كياومتر وخطوط 
فرعية أخرى يمجهد ١١7‏ كيلوفوات بطول 05٠ه‏ كيلومتر ويجهد 
كيلوفوات فى مسافة كيلومتر . ويتضمن مشريع الشبكة 
الكهرربائية إنشاء ثلاث مخطات: كبيرة لتخفيض الحهد من 506٠‏ إلى 

*"1 ء؛ 5١٠١‏ كيلوفوات و ١١5‏ محطة محولات لتخفيض الحهد من 
!"1 ؛ 7٠١‏ كيلوفوات إلى جهد مناطق العمل . 

كا يتضمن المشروع إنشاء مركز كبير فى القاهرة للتحكم فى توزيع 
الكهرباء فى أنحاء الجمهورية ومراكز تحكم أخرى فرعية , 


١‏ الاحتفال بإنزال الحزه المتحرك من المولد للثّر بينة الأول 
عام 1951 . 





عاتم تنفيذه من أعمال المشروع حتى الآن : 

* تم الاننهاع من العمل نبائيا. فى بناء جمم السد‎ ١ 
+ الذى يبلغ حجمه 47 مليون مر مكعب من الأحجار‎ 
1454 والطين والرمال واللحرسانات . وقد ثم ذلك فى ميو‎ 
وكانت البداية عندما فجر الرئيس عبد الثاصر الشحئة‎ 
. 185+ الأيل من الديناميث فى 4ه يثاير‎ 

٠‏ - وى مجرى التحويل ثم حفر القناة المكشوفة 
والأنفاق مع تبطينها بالحرسسانة المسلحة وتزويدها بالبوابات 
والمعدات عند مداخلها وتم تنفيذ أساسات وببانى محطة 
الكهرباء عند مخارج الأثفاق بنسبة 46 فى المائة وجارى 
تركيب الوحدات الكهربائية بها . 

"اب ثم تركيب وتشغيل عدد * من التر بيئنات حتى 
الآن فى محطات ترليد الكهرباء التى يبلغ عددها ١١‏ 
توربينا وينم تركيب وتشغيل باق الوحدات باع بحيث 
تم جميعها فى منتصف عام 191/0 . 


4 سأنا الخطوط الكهربائية فقد تم الحط الأول وبعض محطات 
المحولات وجارى تشغيل هذا الحط فى نقل القرى الى بدأ توليدها منذ 











: 7 


ينظل .عام 


لصورة الثر بينات فى مخطة الكهر باء , 


زوفير 145190 وقد تم اللحط الثانى وباق المحولات واللحطوط الفرعية خلال 
عام 1954 . 

وينتظر أن تصل الطاقة الكهربائية الممكن اللتصول علبها من المشخطة 
إلى حوالى ٠١‏ مليار كيلو وات / ساعة حوالى عام 11 وهو أقصى 
طاقة كهر بائية بمكن الل#صول عليها من هذه المخطة . 


الفوائد الاقتصادية الى ستعود على مصر والسودان من السد العالى : 


١‏ - ضمانالمياه الكافية لمواجهة احتياجات الرى للجميع الأراضى 
المنززعة فى كل السنين فى ححين أن الوضع قبل السد العالى كان مرهوتاً 
بالتغيرات الى تطرأ على النيل 

التوسع الزراعى فيا يزيد على مليون فدان من الأراضى الجديدة 

لا تعميم الرى المستددم فى الأراضى الخاضعة لنظام الرى الخوضى 
وتزيد مساحها على ١٠٠٠ر١هلا‏ فدان . 

4 تحسين صرف جميع الأراضى الزراعية 

ه- ضهان زراعة الأرزسنويا فى مساحات لاتقل عن 7٠١٠٠١‏ فدان 

5 - وقاية البلاد من خطر الفيضانات المرتفعة وآ ثارها المدمرة 

تأمين الملاحة فى جميع انجارى خلال السئة وجعلها ميسورة 

م توليد طاقة كه بائبة مقدارها ٠١‏ مليار/ كيلوات ؛ ساعة سنوياً 
تستخدم فى الأغراض الصناعية . 


4 خفض: منسوب المياه الحوفية ‏ ونخاصة فى الوجه البحرى ‏ 
مما يحخسن وسائل الصرف فى الأراضى الزراعية ويضاعف إنتاجها 

٠‏ ب زيادة الثروة السمكية نتيجة تكوين بحيرة ناصر 

5 استغلال بحيرة ناصر فى الأغراض الاقتصادية والسياحية 

هذا وتقدر الزيادة المباشرة فى الدشخحل القوى المترتبة على السد العالى 
يحوالى 74 مليون جنيه سنوباً . 1 

كما أن السد العالى سوف يوفر للسودان هر4١‏ مليار مر مكعب من 
المياه سنوياً مما يؤدى إلى زيادة الرقعة الزراعية به إلى ثلاثة أمثالها . 
ما تحقق من امزايا الاقتصادية من السد العالى حبى الآن : 

بلغ مقدار ما تحقق من المزايا الاقتصادية من السد العالى حبى 


الآن نتيجة لتحويل أراضى الحياض «التوسع فى رى الأراضى المستجدة ' 


وزيادة محاصيل الأرز والأذرة وتحسين مناوبات الرى وإنتاج الكهرباء 
بما يقدر يحوالى 66 مليوناً من الحنيبات فى عام 1958/51/7 . 

قد بلغ عدد العاملين فى السد العالى منذ بدء المشروع ٠٠40م‏ 
شخص ما بين مهندسين وعمال وفنيين . وقد نقص «ذا العدد الآن نتيجة 
لاطراد العمل فى السد وأصبح 17٠٠١‏ شخخص و بعد الانتهاء من العمل فى 
سنة 191٠‏ سيحتفظ بالعدد اللازم مهم لتشغيل محطة الكهرباء أما 
الباقين فسيوزعون على هيئة المشروعات الكبرى وتختص تلك اليئة 


ابراج الخطوط الرئيسية لنقل الكهرياء ( وطوها ١٠.ه١‏ 
كيلومترا ) حيث تصل إلى مواقع العمل والإنتاج فى الريف 
والمدينة فتفجر الحركة فى الآآلات الصماء وتبعث النور والضياء 
ىق كل مكان ,. 


( 





بالمشروعات الكبيرة الطويلة المدى وقد تولى بالفعل عدد من المهندسين 
الذين انهى عملهم فى السد العالى العمل .فى هذه الهيثة وبدء العمل فى 
مشروع وادى الريان وهو مشروع سخاص بتحسين الصرف فى. محافظة 
الفروم وامحافظة على منسوب بركة قارون مما يترتب عليه التوسع الزراعى 
فى المحافظة . 


زات السد العالى : 

يتميز السد العالى بصفات أساسية ميزه عن غيره من السدود فهو 
يعتبر أكبر سد ركائى ينشأ 2 العام ويعادل حجمه اللهاتى حجم هرم 
خوفو الأكبر ١7‏ مرة كا أن الستارة القاطعة الرأسية الى ستنشأ بالحقن 
تحت نواة السد لتخترق المواد الرسوبية فى قاع الثيل حتى تصل إلى قاعه 
الصخرى بعمق ه5١‏ مثراً ستكون أكبر ستارة من نوعها أنشئت فى جسم 
أى سد فى العالم . واميزة الثالثة هى أن جسم السد جرى انشاؤه فى .حوض 
تخزين سد أسوان أى فى بحيرة عمقها هم مثا مع ضان -حاجات الرى أثياء 
التنفيذ , : 


9 مروحة إحدى التربيئاث الناضة ( 
متحطة الكهر يأف 





معدا 22 1 
: 3 
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أرقام وحقائق : 
بيانات هيدر ولوجية 
تصرفات النيل عند أسوان 


أقصى تصرف "ام ثانية 

أدنى تصرف ام" ثانية 

متوسط التصرف السنوى مليون م" 

السد 

طول السد عند القمة 0" مرا 

طول الحزء من السد الواقع فى مجرى النيل مرا 

أقصى ارتفاع ذوق قاع النيل ا مر 

عرض قاعدة السد مرا 

عرض السد عند القمة 04 مرا 

عمق الستارة الرئيسية وه" مرا 
حوض التخزين 

السعة الكلية للخزان رلا مليون م" 

الحصة السنوية (ج. ع. م ٠دوروهة‏ مليونٍ م" 


الحصة السنوية بلجمهورية السودان فر مليون م" 





1 1 4 


محطة كهرباء السد . . وعمل ضحم من أجل استكال البناء 
ق الموعد المدد , 





الأمل والعمل والانتصار . . 
السد العالى 


قناة التحويل 


طول الحزء الأمامى من القناة مرا 

طول الخزء الى من القناة 6 متراً 

طول الأنفاق ومحطة الككهرباء وام مرا 

الطول الكلى لقناة التحويل 6 مرا 

أقصى تصرف تصميمى ٠‏ مع'/ ثانية 
الأنفاق 

عدد أنفاق التصرف الرئيسية 1 

طول النفق مرا 

القطر الداخلي ها هرما 
محطة الكهرباء 

مجموع قدرة المولدات ل ما كيلووات 

الطاقة المولدة سنوي ٠‏ مليار كيلووات / ساعة 


عدد المولدات 1 








الضاغط التصميم ' هرلاة مرراً 


قدرة المولد ٠ه‏ كيلووات 
طاز الثربينات فرانسيس 

قطر مروحة الثر بيئة د 

عدد لفات الر بينة ٠‏ لفة / دقيقة 

خطوط نقّل القوى الكهربائية 

عدد الخطوط الرئيسية إلى القاهرة ١‏ 

المهد الكهرباقى ٠‏ كياوفولت 

طول الخطوط الرئيسية “04 كم 

الجهد الكهربائى فى اللخطوط الفرعية أو 11 كيلوفولت 


عدد محخطات الحرلات جهد 55/7٠١‏ ك . فى 55/197 أومم ١‏ 


' نظرة إلى المستقبل : 
ذلك هو المشروع العظم الذى سيفتح الطريق أمام عهد جديد 
من الرخاء والعدالة الاجمّاعية ويحّق رواجاً اقتصادياً بعيد المدى . وقد 
انقضى الكثير من الوقت منذ أن انطلقت الشرارة الأولى للبدء فى بناء هذا 
العمل العظم ولم يبق إلا القليل ويصبح الأمل حقيقة مكتملة ظاهرة تحكى 
تار يا طويلا من التحديات وامثابرة والكفاح الخروج بهذا المشروع 
إلى التور والوصول به إلى منتهاه . 
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